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+ 
JOSEPH RAINER 


von und zu Harbach 
H. E. Oberft-Lientenant in Penſion 


entſchlief 67 Jahre alt nach kurzen aber ſchmerzhaften Seiden am 14. d. Monats um 6 hr 
Abends Selig im Herrn. 


Die troſtlos verbliebene Gattin nebſt Hchweſter und Verwandten ſetzen hievon ſäm— 
fliche Freunde und Vekannken in Kenntniß, und laden dieſelben zu dem Teichenbegängniß, 
welches am 16 Februar um 4 hr Nachmittags ſtatlſtnden wird, höflichſt ein. 


Rzeszow 15 Februar 1865. 


uck von J. A. Pelur in Recardw, 168. 


